+39 0422 1835616 



www.storesite.it 


Corrimano Tondo lunghezza da 1000 a 6000 mm con supporti per aggancio a muro 



Corrimani realizzati in acciaio AISI 304 con lunghezza variabile e diametro 33.7 
mm. Completi di sostegni in acciaio a muro. Forniti con attacchi montati. 
Installabile sia in ambienti interni che esterni. 

A richiesta misure personalizzate 


Tappi bombati di chiusura 
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Corrimano Tondo per scale da 33,7 Lunghezza 1 metro 2 agganci a muro 


Il Corrimano a muro viene fornito già assemblato completo di: 


- Materiale Acciaio INOX AISI 304 SATINATO 

- Corrimano diametro da 33,7 mm. 

- Supporti in acciaio aisi 304 


- Attacchi Corrimano a Muro 

- Tappi finali di chiusura 

- Viti inox e Tasselli in Nylon per il Fissaggio a Muro 



r\ 

no" 

no 

c: 



1 




Attacco Corrimano a Muro 
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Dettaglio Tappo Bombato 
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Corrimano Tondo per scale da 33,7 Lunghezza 1,25 metri 2 agganci a muro 


Il Corrimano a muro viene fornito già assemblato completo di: 


- Materiale Acciaio INOX AISI 304 SATINATO 

- Corrimano diametro da 33,7 mm. 

- Supporti in acciaio aisi 304 


- Attacchi Corrimano a Muro 

- Tappi finali di chiusura 

- Viti inox e Tasselli in Nylon per il Fissaggio a Muro 
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Corrimano Tondo per scale da 33,7 Lunghezza 1,50 metri 2 agganci a muro 


Il Corrimano a muro viene fornito già assemblato completo di: 


- Materiale Acciaio INOX AISI 304 SATINATO 

- Corrimano diametro da 33,7 mm. 

- Supporti in acciaio aisi 304 


- Attacchi Corrimano a Muro 

- Tappi finali di chiusura 

- Viti inox e Tasselli in Nylon per il Fissaggio a Muro 
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Codice P110203-T1 -33 

Corrimano Tondo per scale da 33,7 Lunghezza 2.00 metri 3 agganci a muro II Corrimano a muro viene fornito già assemblato completo di: 


- Materiale Acciaio INOX AISI 304 SATINATO 

- Corrimano diametro da 33,7 mm. 

- Supporti in acciaio aisi 304 


-Attacchi Corrimano a Muro 

- Tappi finali di chiusura 

- Viti inox e Tasselli in Nylon per il Fissaggio a Muro 
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Corrimano Tondo per scale da 33,7 Lunghezza 2.50 metri 3 agganci a muro 


Il Corrimano a muro viene fornito già assemblato completo di: 


- Materiale Acciaio INOX AISI 304 SATINATO 

- Corrimano diametro da 33,7 mm. 

- Supporti in acciaio aisi 304 


- Attacchi Corrimano a Muro 

- Tappi finali di chiusura 

- Viti inox e Tasselli in Nylon per il Fissaggio a Muro 
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Attacco Corrimano a Muro 





« O I 


Dettaglio Tappo Bombato 
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Corrimano Tondo per scale da 33,7 Lunghezza 3.00 metri 3 agganci a muro 


Il Corrimano a muro viene fornito già assemblato completo di: 


- Materiale Acciaio INOX AISI 304 SATINATO 

- Corrimano diametro da 33,7 mm. 

- Supporti in acciaio aisi 304 


-Attacchi Corrimano a Muro 

- Tappi finali di chiusura 

- Viti inox e Tasselli in Nylon per il Fissaggio a Muro 
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Corrimano Tondo per scale da 33,7 Lunghezza 3.50 metri 4 agganci a muro 


Il Corrimano a muro viene fornito già assemblato completo di: 


- Materiale Acciaio INOX AISI 304 SATINATO 

- Corrimano diametro da 33,7 mm. 

- Supporti in acciaio aisi 304 


- Attacchi Corrimano a Muro 

- Tappi finali di chiusura 

- Viti inox e Tasselli in Nylon per il Fissaggio a Muro 
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Corrimano Tondo per scale da 33,7 Lunghezza 4.00 metri 5 agganci a muro 


Il Corrimano a muro viene fornito già assemblato completo di: 


- Materiale Acciaio INOX AISI 304 SATINATO 

- Corrimano diametro da 33,7 mm. 

- Supporti in acciaio aisi 304 


- Attacchi Corrimano a Muro 

- Tappi 

- Viti inox e Tasselli in Nylon per il Fissaggio a Muro 
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Attacco Corrimano a Muro 
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Corrimano Tondo per scale da 33,7 Lunghezza 4.50 metri 5 agganci a muro 


Il Corrimano a muro viene fornito già assemblato completo di: 


- Materiale Acciaio INOX AISI 304 SATINATO 

- Corrimano diametro da 33,7 mm. 

- Supporti in acciaio aisi 304 


- Attacchi Corrimano a Muro 

- Tappi finali di chiusura 

- Viti inox e Tasselli in Nylon per il Fissaggio a Muro 
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Dettaglio Tappo Bombato 
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Corrimano Tondo per scale da 33,7 Lunghezza 5.00 metri 6 agganci a muro 


Il Corrimano a muro viene fornito già assemblato completo di: 


- Materiale Acciaio INOX AISI 304 SATINATO 

- Corrimano diametro da 33,7 mm. 

- Supporti in acciaio aisi 304 


- Attacchi Corrimano a Muro 

- Tappi finali di chiusura 

- Viti inox e Tasselli in Nylon per il Fissaggio a Muro 
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Dettaglio Tappo Bombato 
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Corrimano Tondo per scale da 33,7 Lunghezza 5.50 metri 6 agganci a muro 


Il Corrimano a muro viene fornito già assemblato completo di: 


- Materiale Acciaio INOX AISI 304 SATINATO 

- Corrimano diametro da 33,7 mm. 

- Supporti in acciaio aisi 304 


- Attacchi Corrimano a Muro 

- Tappi finali di chiusura 

- Viti inox e Tasselli in Nylon per il Fissaggio a Muro 
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Dettaglio Tappo Bombato 
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Corrimano Tondo per scale da 33,7 Lunghezza 6.00 metri 6 agganci a muro 


Il Corrimano a muro viene fornito già assemblato completo di: 


- Materiale Acciaio INOX AISI 304 SATINATO 

- Corrimano diametro da 33,7 mm. 

- Supporti in acciaio aisi 304 


- Attacchi Corrimano a Muro 

- Tappi finali di chiusura 

- Viti inox e Tasselli in Nylon per il Fissaggio a Muro 
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Dettaglio Tappo Bombato 
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STAFFA PER CORRIMANO 0 33,7 Al SI 304 SATINATO 
- Staffa a muro per il fissaggio del corrimano 
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Particolare del sistema di aggancio dei corrimani a parete 
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STAFFA PER CORRIMANO 0 33,7 AISI 304 SATINATO 

- Staffa a muro per il fissaggio del corrimano Secondo tipo 
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Tappi bombati di chiusura in acciaio aiisi 304 
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Misure e lunghezze dei corrimani in acciaio satinato 
Materiale: AISI 304 
Diametro: 33,T mm 

Corrimani per scale interne e scale esterne 
















































